

Οί 9 ί(Λΐ 5 ^ 9 ηεοΙ 6γ I 
ΤΗθοϋοΓοε Μουιηαρι 
ϋβΐβ: 2011.01.ΜΛ)9:02:20 
ΕΕΤ 

Ρθ35θπ: δίβΙΊΘα ΡϋΡ 
(βΓπόβόεΙβοΙ) | 
ΐοθ3ίίοπ: Α0τβ|5, ΕΙΙίγιϊΚο 
Τ γρ09Γ3ίί0 


8877 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 608 

31 Δεκεμβρίου 2010 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

Αριθμ. 55035 
Αριθμ. Διακ. 157/10 

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗ¬ 
ΜΩΝ» έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 
19/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/07) «Κα¬ 
νονισμός Προμηθειών Δημοσίου», του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 
64/07) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 
διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε 
με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της 16 ης /11/05» και του Ν. 3580/07 «Προμήθειες 
φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με τον Ν. 3846/10 προκηρύσσει πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προ¬ 
σφορές, στις 31/01/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. 
για την ανάδειξη εταιρείας για την παροχή υπηρεσιών 
Παράδοσης Αλληλογραφίας (ταχυμεταφορών) για την 
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, για ένα (1) έτος, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.500€ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γρ. Προμηθειών 
του Νοσοκομείου. 

Η διακήρυξη Νο 157/10 μπορεί να παραλαμβάνεται όλες 
τις εργάσιμες ημέρες, από 8:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ., από 
το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Για κάθε άλλη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στο Γρ. Προμηθειών, κάθε εργάσιμη 
ημέρα και ώρα και στο τηλέφωνο 213.20.77.407 - 408. 

Νίκαια, 24 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΕΣΣΟΣ 


( 2 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. 

Αριθμ. 27138 
Αριθμ. Διακ. 50/2010 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Αθηνών ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - ΜΠΕ- 
ΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό 
που θα γίνει στο Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκο¬ 
μείου για ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ¬ 
ΤΑΣ με αριθμό διακήρυξης 50/2010 προϋπ. δαπάνης 
1.400.000,00€ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλό¬ 
τερη τιμή. Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν δημό¬ 
σια στις 17/03/2011 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. 
στο Γ ραφείο Προμηθειών. Ημερομηνία αποστολής της 
περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο, στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην εφημερίδα των 
ευρωπαϊκών κοινοτήτων την 22/12/2010. 

Πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμε¬ 
νοι από το Γ ραφείο Προμηθειών (Ερυθρού Σταυρού και 
Αθανασάκη Αμπελόκηποι Τ.Κ. 115 26, τηλ. 2106414917-8) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αντίγραφα της διακήρυξης θα διατίθενται: α) από το 
Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ - 
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ Ε.Ε.Σ. έναντι απόδειξης με την καταβολή 
ποσού (30) ευρώ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
στην αναφερόμενη ανωτέρω διεύθυνση ή β) από την 
ηλεκτρονική Διεύθυνση ίιΙΙρ://νννννν.Ι<θΓ9ΐ3ΐβηΙο-όθη3ΐ<Ιο.9Γ 
δωρεάν. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Δημόσιο. 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ 

-♦- 

(3) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Αριθμ. 61229 
Αριθμ. Διακ. 101/2010 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑ- 
ΤΕΙΟ - Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσσαλο¬ 
νίκη, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την 
προμήθεια Υγειονομικό Υλικό Διάφορο, για ένα (1) έτος, 
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με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο προϋ¬ 
πολογισμός είναι 3.200.000,00€ με Φ.Π.Α., η ημερομηνία 
λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 05/05/2011 και ώρα 
14:30 μ.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
είναι 06/05/2011 και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί 
συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% με Φ.Π.Α. επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Υπάρχουν ειδικές προδι¬ 
αγραφές. Η παράδοση θα γίνει όπως περιγράφεται στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού. Το χρονικό διάστημα δέ¬ 
σμευσης από την προσφορά είναι 270 ημέρες. Δεν γίνο¬ 
νται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότη¬ 
ση θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Η 
πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα και με βάση 
τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
Η διακήρυξη εστάλη στην ΕΕΕΚ την 23/12/2010. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313-312284, ίαχ: 2310-830359, 
αρμόδιος υπάλληλος Μεταξά Αναστασία στο Τμήμα 
Προμηθειών, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσ¬ 
σαλονίκη. 

Θεσσαλονίκη, 23 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Αριθμ. 61246 
Αριθμ. Διακ. 91/2010 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑ- 
ΤΕΙΟ - Κωνσταντινουπόλεως 49 Τ.Κ. 54642 Θεσσαλονίκη, 
διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ¬ 
ΣΕΩΝ, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός είναι 148.500,00€ με 
Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 
22/03/2011 και ώρα 14:30 μ.μ., η ημερομηνία διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού είναι 23/03/2011 και ώρα 10:00 π.μ. 
Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% με Φ.Π.Α. επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Υπάρχουν ειδικές προ¬ 
διαγραφές. Η παράδοση θα γίνει όπως περιγράφεται 
στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσης από την προσφορά είναι 270 ημέρες. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματο¬ 
δότηση θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκο¬ 
μείου. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα και 
με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313-312217, ΐαχ: 2310-830359, 
αρμόδιος υπάλληλος Μιχαηλίδου Αφροδίτη στο Τμήμα 
Προμηθειών, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσ¬ 
σαλονίκη. 

Θεσσαλονίκη, 24 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 


(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ 

Αριθμ. 15305/ΟΙΚΟΝ. 4394 

Ο Νομάρχης Ν. Κιλκίς ανακοινώνει τη ματαίωση της 
διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Δι¬ 
αγωνισμού Μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέ¬ 
σων Δημόσιας Χρήσης και αν δεν υπάρχουν Ιδιωτικής 
Χρήσης για τη Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κιλκίς από τον 
τόπο κατοικίας τους στην έδρα του σχολείου τους και 
αντίστροφα, που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 28 Δε¬ 
κεμβρίου 2010 ημέρα Τρίτη. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 153Θ4/ΟΙΚΟΝ. 4393 απόφα¬ 
ση μας και σχετικό όρο της υπ’ αριθμ. 13698/ΟΙΚΟΝ. 3614 
Διακήρυξής μας, ο διαγωνισμός ματαιώνεται επειδή με 
την απόφαση 3136/2010 του VI τμήματος του Ε.Σ. έγινε 
δεκτή η αίτηση ανακλήσεως της με αριθμό 255/2010 
Πράξης του Ζ’ Κλιμακίου του Ε.Σ. σχετικά με την μη 
έγκριση συμβάσεων προηγούμενου διαγωνισμού με το 
ίδιο αντικείμενο. 

Η ανακοίνωση ματαίωσης του διαγωνισμού θα αναρ- 
τηθεί στην ιστοσελίδα νννννν.ΙϋΙΙϋδ.ρχ. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
φορείς και ιδιώτες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 
2341350193 Χαράλαμπο Τοπαλίδη και 2341350130 Ξανθή 
Ασβεστοπούλου, όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 π.μ. 
έως 14:30 μ.μ. 

Κιλκίς, 24 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Νομάρχης 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Αριθμ. 61242 
Αρ. Διακήρυξης 72/2010 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑ- 
ΤΕΙΟ - Κωνσταντινουπόλεως 49 Τ.Κ. 54642 Θεσσαλονίκη, 
διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την προ¬ 
μήθεια Αναλώσιμο Υλικό Αγγειοπλαστικής Στεφανιαί¬ 
ων Πλεγμάτων, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύ¬ 
ρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός είναι 
3.000.000,00€ με Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής 
των αιτήσεων είναι 05/04/2011 και ώρα 14:30 μ.μ., η ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 06/04/2011 
και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν 
υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% με Φ.Π.Α. επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Υπάρχουν ειδικές προδι¬ 
αγραφές. Η παράδοση θα γίνει όπως περιγράφεται στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού. Το χρονικό διάστημα δέ¬ 
σμευσης από την προσφορά είναι 270 ημέρες. Δεν γίνο¬ 
νται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότη¬ 
ση θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Η 
πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα και με βάση 
τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
Η διακήρυξη εστάλη στην ΕΕΕΚ την 23/12/2010. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313-312284, ΐαχ: 2310-830359, 
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αρμόδιος υπάλληλος Μεταξά Αναστασία στο Τμήμα 
Προμηθειών, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσ¬ 
σαλονίκη. 

Θεσσαλονίκη, 23 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Αριθμ. ΔΣ/353/2010 
Αριθμ. Διακ. 352/2010 

1. ΦΟΡΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ Τ.Κ. 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Επα- 
ναπροκήρυξη Δημόσιου τακτικού διαγωνισμού προμήθει¬ 
ας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το Γ.Ν. Λιβαδειάς, τα Κέντρα 
Υγείας Αλιάρτου και Διστόμου και των υπαγομένων σε 
αυτά Περιφερειακών Ιατρείων, ενταγμένου στο Π.Π.Υ.Υ. 
2010, σύμφωνα με κείμενες περί προμηθειών διατάξεις 
όπως ισχύουν μέχρι σήμερα, με κριτήριο για την κατα- 
κύρωση την χαμηλότερη τιμή. 

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ- 
ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς - Αγ. 
Βλασίου Τέρμα - Τ.Κ. 32100 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοίΈλληνες πολίτες και 
αλλοδαποί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 
(ΦΕΚ 150/τ. Α/2007). 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 447.154,47€ χωρίς 
Φ.Π.Α. ή 550.000,00€ με Φ.Π.Α. 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Η 25/02/2011 και ώρα 10:00 π.μ. 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΩΝ: 
Η τιμή των προσφορών θα δίνεται σε ΕΥΡΩ και οι προ¬ 
σφορές (τεχνική και οικονομική) θα υποβάλλονται εις 
διπλούν στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση της 
παραγράφου (1) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η παρούσα διακήρυξη θα διατίθεται, έναντι ποσού των 
20,00 ΕΥΡΩ και θα καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση \Λ/\Λ/\Λ/.άγρΘΐάΘ353ΐγ.ς|ΐ'. Δεν κρίνεται απαραίτητη 
η αγορά της διακήρυξης. 

7. ΓΛΩΣΣΑ: Η Ελληνική. 

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: α) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επι¬ 
στολή συμμετοχής ίση με το 5% της προϋπολογισθεί- 
σης δαπάνης, με ισχύ 210 ημέρες από την επόμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

β) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 
υποβάλλεται εγγυητική επιστολή ίση με το 10% της 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 

9. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες από την επό¬ 
μενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η 
χαμηλότερη τιμή , ήτοι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτω¬ 
σης επί τοις % επί της εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμε- 
νης Μέσης Λιανικής Τιμής Ανά Λίτρο, στο νομό. 

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 
Η 23/12/2010. 


12. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ 
ΦΕΚ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Η 27/12/2010. 

13. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Υπηρεσία Δη¬ 
μοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ΦΕΚ, τεύ¬ 
χος ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, σε οικο¬ 
νομικές ημερήσιες εφημερίδες καθώς και σε τοπικές 
και επαρχιακές εφημερίδες βάσει των διατάξεων του 
Ν. 3548/2007, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Νοσοκομείου, του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Βοιωτίας και 
Αθηνών και του ΕΟΜΜΕΧ. 

Λιβαδειά, 23 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΜΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

Αριθμ. ΔΣ/351/2010 
Αριθμ. Διακ. 350/2010 

1. ΦΟΡΕΑΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΡΜΑ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΥ. Τ.Κ. 32100 ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ. 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Προ¬ 
κήρυξη Δημόσιου τακτικού διαγωνισμού προμήθειας 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΝ ΥΛΙΚΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ για το Γ.Ν. Λιβα¬ 
δειάς, ενταγμένου στο Π.Π.Υ.Υ. 2010, σύμφωνα με κεί¬ 
μενες περί προμηθειών διατάξεις όπως ισχύουν μέχρι 
σήμερα, με κριτήριο για την κατακύρωση την χαμηλό¬ 
τερη τιμή. 

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙ- 
ΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς - Αγ. 
Βλασίου Τέρμα - Τ.Κ. 32100 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοίΈλληνες πολίτες και 
αλλοδαποί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 
(ΦΕΚ 150/τ. Α’/2007). 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 394.308,94€ χωρίς 
Φ.Π.Α. ή 485.000,00€ με Φ.Π.Α. 

5. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 
Η 06/04/2011 και ώρα 10:00 π.μ. 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΥΤΩΝ: 
Η τιμή των προσφορών θα δίνεται σε ΕΥΡΩ και οι προ¬ 
σφορές (τεχνική και οικονομική) θα υποβάλλονται εις 
διπλούν στην ανωτέρω αναφερόμενη διεύθυνση της 
παραγράφου (1) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η παρούσα διακήρυξη θα διατίθεται, έναντι ποσού των 
20,00 ΕΥΡΩ και θα καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική δι¬ 
εύθυνση νννννν.άγρΘΐϊίθεεειΙγ.ρΓ. Δεν κρίνεται απαραίτητη 
η αγορά της διακήρυξης. 

7. ΓΛΩΣΣΑ: Η Ελληνική. 

8. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: α) Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
θα κατατεθεί από κάθε ενδιαφερόμενο εγγυητική επι¬ 
στολή συμμετοχής ίση με το 5% της προϋπολογισθεί- 
σης δαπάνης, με ισχύ 210 ημέρες από την επόμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

β) Γ ια την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης 
υποβάλλεται εγγυητική επιστολή ίση με το 10% της 
συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. 

9. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 180 ημέρες από την επό¬ 
μενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


10. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Η χαμηλότερη τιμή. 

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 
Η 23/12/2010. 

11. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ 
ΦΕΚ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ: Η 27/12/2010. 

12. Η παρούσα να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, τεύχος ΔΙ¬ 
ΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, σε οικονομι¬ 
κές ημερήσιες εφημερίδες καθώς και σε τοπικές και 
επαρχιακές εφημερίδες βάσει των διατάξεων του 
Ν. 3548/2007, να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 
του Νοσοκομείου, του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Βοιωτίας και 
Αθηνών και του ΕΟΜΜΕΧ. 

Λιβαδειά, 23 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΖΙΜΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Αριθμ. 3873 
Αριθμ. Διακ. 41/2010 

1. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια ΤΡΙ¬ 
ΩΝ (3) ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, 
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 450.000,00€ με 
Φ.Π.Α, που χρηματοδοτείται από τα λειτουργικά έξοδα 
του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 0879). 

• Αριθμός διακήρυξης: 41/2010. 

• Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθο¬ 
ρίζονται στη Διακήρυξη αριθμ. 41/2010. 

• Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική 
ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο 
της παρούσας προμήθειας. 

• Χρόνος παράδοσης: Όπως αναλυτικά ορίζεται στη 
διακήρυξη αριθμ. 41/2010. 

• Τόπος παράδοσης: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο¬ 
κομείο Ιωαννίνων. 

• Εγγυήσεις: Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακ. 
Αριθμ. 41/2010. 

• Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες, από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γλώσσα: Ελληνική. 

• Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 
23/02/11 (10:30 π.μ.). 

• Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών: 23/02/2011 και ώρα (11:00) στο Γραφείο 
Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομεί¬ 
ου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. Νιάρχου - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Τ.Κ. 45500 

• Κόστος παραλαβής διακήρυξης: 15,00€ με αντικατα¬ 
βολή έναντι απόδειξης. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση 
των όρων της διακήρυξης από το Γ ραφείο Προμηθειών 
του Πανεπιστημιακού Γ ενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. Νιάρχου - ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45500, κάθε 


εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλέφωνα: 2651099511- 
99560. 

2. Δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο τεύχος δι¬ 
ακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως: 31/12/2010. 

3. Αποστολή περίληψης της διακήρυξης για δημοσί¬ 
ευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 27/12/2010. 

4. ΑΔΑ: 4ΙΙ646906Η-Ε. 

Ιωάννινα, 24 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» 

Αριθμ. 15315 
Αριθμ. Διακ. 46/10 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕ- 
ΜΙΓΚ» διενεργεί Ανοικτό Τακτικό Μειοδοτικό Διαγωνι¬ 
σμό, για την προμήθεια - χορήγηση αεραγωγών - σωλή¬ 
νων νοσοκομειακής χρήσης. Ο προϋπολογισμός είναι € 
65.000,00, η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφο¬ 
ρών είναι 31/01/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. 
και το κόστος της διακήρυξης είναι € 15,00. Ειδικές 
προϋποθέσεις δεν υπάρχουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι το 5% του προϋπολογι¬ 
σμού (προ ΦΠΑ) ή το 5% επί των προσφερόμενων ει¬ 
δών. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Η παράδοση των 
προσφορών θα γίνει στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. 
Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρημα¬ 
τοδότηση θα γίνει από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την δια¬ 
κήρυξη θα δίνονται στο τηλ. 2108038292, ΐαχ 2108032225, 
Τμήμα Προμηθειών, 25 ης Μαρτίου 14 Μελίσσια Τ.Κ. 15127 και 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου νννννν.ίΙθπιίρ-ΙιοδρίΙαΙ.ςΓ 

Μελίσσια, 23 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΝΙΚΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Αριθμ. 61231 
Αριθμ. Διακ. 97/2010 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑ- 
ΤΕΙΟ - Κωνσταντινουπόλεως 49 Τ.Κ. 54642 Θεσσαλο¬ 
νίκη, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την 
προμήθεια Ηλεκτρόδια Διάφορα, για ένα (1) έτος, με 
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο προϋ¬ 
πολογισμός είναι 250.000,00€ με Φ.Π.Α., η ημερομηνία 
λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 23/05/2011 και ώρα 
14:30 μ.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
είναι 24/05/2011 και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί 
συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% με Φ.Π.Α. επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Υπάρχουν ειδικές προδι¬ 
αγραφές. Η παράδοση θα γίνει όπως περιγράφεται στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού. Το χρονικό διάστημα δέ¬ 
σμευσης από την προσφορά είναι 270 ημέρες. Δεν γίνο¬ 
νται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότη¬ 
ση θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Η 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα και με βάση 
τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
Η διακήρυξη εστάλη στην ΕΕΕΚ την 23/12/2010. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313-312284, ίαχ: 2310-830359, 
αρμόδιος υπάλληλος Μεταξά Αναστασία στο Τμήμα 
Προμηθειών, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσ¬ 
σαλονίκη. 

Θεσσαλονίκη, 23 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Αριθμ. 61237 
Αριθμ. Δια. 66/2010 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑ- 
ΤΕΙΟ - Κωνσταντινουπόλεως 49 Τ.Κ. 54642 Θεσσαλο¬ 
νίκη, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την 
προμήθεια Χειρουργικά Εργαλεία Όργανα Συσκευές 
Ενδοσκοπικών Επεμβάσεων, για ένα (1) έτος, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός 
είναι 350.000,00€ με Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβο¬ 
λής των αιτήσεων είναι 16/05/2011 και ώρα 14:30 μ.μ., η 
ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 17/05/2011 
και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν 
υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% με Φ.Π.Α. επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Υπάρχουν ειδικές προδι¬ 
αγραφές. Η παράδοση θα γίνει όπως περιγράφεται στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού. Το χρονικό διάστημα δέ¬ 
σμευσης από την προσφορά είναι 270 ημέρες. Δεν γίνο¬ 
νται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότη¬ 
ση θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Η 
πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα και με βάση 
τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
Η διακήρυξη εστάλη στην ΕΕΕΚ την 23/12/2010. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313-312284, ίαχ: 2310-830359, 
αρμόδιος υπάλληλος Μεταξά Αναστασία στο Τμήμα 
Προμηθειών, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσ¬ 
σαλονίκη. 

Θεσσαλονίκη, 23 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Αριθμ. 61232 
Αριθμ. Διακ. 90/2010 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑ- 
ΤΕΙΟ - Κωνσταντινουπόλεως 49 Τ.Κ. 54642 Θεσσαλονίκη, 
διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την προ¬ 
μήθεια Αναλώσιμο Υλικό Εργαστηρίων πλην Αντιδρα¬ 
στηρίων, για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός είναι 300.000,00€ 
με Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 
είναι 18/04/2011 και ώρα 14:30 μ.μ., η ημερομηνία διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού είναι 19/04/2011 και ώρα 10:00 π.μ. 
Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 


Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% με Φ.Π.Α. επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Υπάρχουν ειδικές προδι¬ 
αγραφές. Η παράδοση θα γίνει όπως περιγράφεται στη 
διακήρυξη του διαγωνισμού. Το χρονικό διάστημα δέ¬ 
σμευσης από την προσφορά είναι 270 ημέρες. Δεν γίνο¬ 
νται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότη¬ 
ση θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου. Η 
πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα και με βάση 
τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό διάστημα. 
Η διακήρυξη εστάλη στην ΕΕΕΚ την 23/12/2010. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313-312284, ίαχ: 2310-830359, 
αρμόδιος υπάλληλος Μεταξά Αναστασία στο Τμήμα 
Προμηθειών, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσ¬ 
σαλονίκη. 

Θεσσαλονίκη, 23 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Αριθμ. 61235 
Αριθμ. Διακ. 91/2010 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑ- 
ΤΕΙΟ - Κωνσταντινουπόλεως 49 Τ.Κ. 54642 Θεσσαλο¬ 
νίκη, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, για ένα (1) έτος, 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο προϋ¬ 
πολογισμός είναι 140.000,00€ με Φ.Π.Α., η ημερομηνία 
λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 26/05/2011 και ώρα 
14:30 μ.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
είναι 27/05/2011 και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί 
συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% με Φ.Π.Α. επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Υπάρχουν ειδικές προ¬ 
διαγραφές. Η παράδοση θα γίνει όπως περιγράφεται 
στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσης από την προσφορά είναι 270 ημέρες. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματο¬ 
δότηση θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκο¬ 
μείου. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα και 
με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313-312217, ίαχ: 2310-830359, 
αρμόδιος υπάλληλος Μιχαηλίδου Αφροδίτη στο Τμήμα 
Προμηθειών, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσ¬ 
σαλονίκη. 

Θεσσαλονίκη, 24 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(15) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Αριθμ. 61228 
Αριθμ. Διακ. 91/2010 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑ- 
ΤΕΙΟ - Κωνσταντινουπόλεως 49 Τ.Κ. 54642 Θεσσαλονίκη, 
διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την ΣΥΝΤΗ- 
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ΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, για ένα 
(1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. 
Ο προϋπολογισμός είναι 90.100,00€ με Φ.Π.Α., η ημερο¬ 
μηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι 30/03/2011 
και ώρα 14:30 μ.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του δι¬ 
αγωνισμού είναι 31/03/2011 και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί 
περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% με Φ.Π.Α. επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Υπάρχουν ειδικές προ¬ 
διαγραφές. Η παράδοση θα γίνει όπως περιγράφεται 
στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσης από την προσφορά είναι 270 ημέρες. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματο¬ 
δότηση θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκο¬ 
μείου. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα και 
με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313-312217, ΐαχ: 2310-830359, 
αρμόδιος υπάλληλος Μιχαηλίδου Αφροδίτη στο Τμήμα 
Προμηθειών, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσ¬ 
σαλονίκη. 

Θεσσαλονίκη, 24 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(16) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ 

Αριθμ. 61248 
Αριθμ. Διακ. 91/2010 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑ- 
ΤΕΙΟ - Κωνσταντινουπόλεως 49 Τ. Κ. 54642 Θεσσαλονίκη, 
διενεργεί δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό για την προ¬ 
μήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, για ένα (1) έτος, με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός 
είναι 60.000,00€ με Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής 
των αιτήσεων είναι 03/02/2011 και ώρα 14:30 μ.μ., η ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι 04/02/2011 
και ώρα 10:00 π.μ. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν 
υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5% με Φ.Π.Α. επί της 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Υπάρχουν ειδικές προ¬ 
διαγραφές. Η παράδοση θα γίνει όπως περιγράφεται 
στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το χρονικό διάστημα 
δέσμευσης από την προσφορά είναι 270 ημέρες. Δεν 
γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματο¬ 
δότηση θα γίνει από τον προϋπολογισμό του Νοσοκο¬ 
μείου. Η πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό ένταλμα και 
με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά σε εύλογο χρονικό 
διάστημα. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ. 2313-312217, ΐαχ: 2310-830359, 
αρμόδιος υπάλληλος Μιχαηλίδου Αφροδίτη στο Τμήμα 
Προμηθειών, Κωνσταντινουπόλεως 49, Τ.Κ. 54642 Θεσ¬ 
σαλονίκη. 

Θεσσαλονίκη, 24 Δεκεμβρίου 2010 
Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 


(17) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ 
Αριθμ. Διακ. 54 

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργους με την υπ’ αριθμ. 10 η / 
09.06.2010 (Θέμα 13 ον ) απόφασή του, και τις υπ’ αριθμ. 1/ 
01.02.2010 και 4751/01.06.2010 απόφαση και έγκριση αντί¬ 
στοιχα της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) διε¬ 
νεργεί πρόχειρο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Ν. 2286/95 και 2362/95 και των Π.Δ. 394/96, 60/07 
και 118/07 με σφραγισμένες προσφορές για την προμή¬ 
θεια Διαφόρων Ιατρικών Εργαλείων Κωδ. 02104/17000 
προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α, με κριτήριο αξιολόγησης την χαμηλότερη τιμή. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Αργος και ενώπιον 
επιτροπής στα γραφεία του Γενικού Νοσοκομείου Άρ¬ 
γους στις 01/02/2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στις 31/01/2011 
και ώρα 14:00, άλλως δεν θα γίνονται δεκτές και θα 
επιστρέφονται 

Περισσότερες πληροφορίες, κάθε εργάσιμη ημέρα και 
ώρα, στα γραφεία του Νοσοκομείου (Μπενεχούτσος) ή 
στο τηλέφωνο 2751064172 ή ΡΑΧ 2751064170. 

Άργος, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ 

-♦- 

(18) 

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
«ΜΕΤΑΞΑ» 

Αριθμ. 27932 
Αριθμ. Διακ. 58/2010 

Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» 
ανακοινώνει ότι διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την 
προμήθεια Υλικών Αιμοδιήθησης με συνοδό εξοπλισμό 
για τις ανάγκες του Ε.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ, με αριθμό Δια¬ 
κήρυξης 58/2010, προϋπολογισμού 50.865,00€ συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή και για ένα έτος, με δικαίωμα του 
Νοσοκομείου να παρατείνει τις συμβάσεις για ένα επι¬ 
πλέον τρίμηνο χωρίς να απαιτείται καμιά συναίνεση του 
προμηθευτή. Στην περίπτωση που δεν έχουν υπογράφει 
νέες συμβάσεις μέχρι τη λήξη του ανωτέρω χρονικού 
διαστήματος (και της τρίμηνης παράτασης), δύναται το 
Νοσοκομείο, εφ’ όσον το αποδέχεται ο προμηθευτής, να 
παρατείνει τη διάρκεια της σύμβασης για άλλους εννέα 
μήνες με τους ίδιους όρους της Διακήρυξης, η οποία θα 
διακόπτεται με την ανάδειξη νέου προμηθευτή. 

Τόπος Παράδοσης: Φαρμακείο 

Γλώσσα Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 09/02/11 
ημέρα Τετάρτη μέχρι τις 14:00 η ώρα στο Τμήμα Γραμ- 
ματείας (Πρωτόκολλο) στο Ισόγειο. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10/02/11 ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Γ ραφείο Προμηθειών στον 
1° όροφο. 

Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τρεις (3) υπο- 
φακέλους με Τεχνική Προσφορά, Οικονομική Προσφορά 
και τα Δικαιολογητικά που αναφέρονται στις διατάξεις 
του Π.Δ. 118/2007. 
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Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της Διακήρυ¬ 
ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ.: Δεν απαιτείται 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 
έως 14:00 στο Γραφείο Προμηθειών στο τηλέφωνο 
2104520835. 

Πειραιάς, 22 Δεκεμβρίου 2010 
Η Διοικήτρια 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 
-♦- 

(19) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Αριθμ. 10300 
Αριθμ. Διακ. 73 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ύστερα από την 
απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου κατά την 21 η /21.12.2010 Συνεδρίασή του 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγη¬ 
σης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
220.000,00 € με ΦΠΑ, για την προμήθεια ειδών καθαρι¬ 
ότητας διαφόρων σε μικροποσότητες για τις ανάγκες 
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής και των Κέντρων 
Υγείας του Νομού. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ενώ¬ 
πιον αρμόδιας επιτροπής στο Γ ραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου, στις 26.01.2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
11:00 π.μ. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 
25.01.2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης δίνονται 
από το γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, τηλέ¬ 
φωνο 2371020207. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την διακή¬ 
ρυξη από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 
Χαλκιδικής καταβάλλοντος είκοσι (20) ευρώ. 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΤΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Αριθμ. 10302 
Αριθμ. Διακ. 71 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής ύστερα από τις 
αποφάσεις που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Νοσοκομείου κατά την 21 η /21.12.2010 Συνεδρίασή του 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμού με 
σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο αξιολόγησης τη 
συμφερότερη προσφορά, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
50.000,00€ με ΦΠΑ, για την προμήθεια μιας (1) Τράπεζας 
ΑΜΙΓΩΣ Ορθοπεδικής Χειρουργικής. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γ ραφείο προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου, στις 25/01/2011 Ημέρα Τρίτη 
και ώρα 11 π.μ. 

Οι προσφορές θα κατατεθούν το αργότερο μέχρι 
24/01/2011 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης δίνο¬ 
νται από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, 
τηλ. 23710 20207. 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν την διακή¬ 
ρυξη από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου 
Χαλκιδικής. 

Ο Διοικητής 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΝΤΗΣ 
-♦- 

( 21 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

Αριθμ. 3855 
Αριθμ. Διακ. 40/210 

1. Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 
προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμή¬ 
θεια ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΒΑΛΒΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, 
ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ¬ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 
1.350.000,00€ με Φ.Π.Α., που χρηματοδοτείται από τα 
λειτουργικά έξοδα του Νοσοκομείου (ΚΑΕ 1311). 

• Αριθμός διακήρυξης: 40 /2010 

• Τρόπος πληρωμής και λοιπά στοιχεία αυτής καθο¬ 
ρίζονται στη Διακήρυξη αριθμ. 40 /2010. 

• Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ 
κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική 
ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο 
της παρούσας προμήθειας. 

• Χρόνος παράδοσης: Όπως αναλυτικά ορίζεται στη 
διακήρυξη αριθμ. 40/2010. 

• Τόπος παράδοσης: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσο¬ 
κομείο Ιωαννίνων. 

• Εγγυήσεις: Όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακ. 
Αριθμ. 40/2010. 

• Χρόνος ισχύος των προσφορών: 120 ημέρες, από την 
επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

• Γλώσσα: Ελληνική. 

• Λήξη προθεσμίας παραλαβής των προσφορών: 
23/02/2011 (10:30 π.μ.). 

• Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης των 
προσφορών: 23/02/2011 και ώρα (11:00) στο Γραφείο 
Προμηθειών του Πανεπιστημιακού Γ ενικού Νοσοκομεί¬ 
ου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. Νιάρχου - ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Τ.Κ. 45500 

• Κόστος παραλαβής διακήρυξης: 15,00€ με αντικατα¬ 
βολή έναντι απόδειξης. 

• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση 
των όρων της διακήρυξης από το Γ ραφείο Προμηθειών 
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Στ. Νιάρχου - ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τ.Κ. 45500, κάθε 
εργάσιμη ημέρα και ώρα στα τηλέφωνα: 26510 99537- 
99560. 

2. Δημοσίευση της διακήρυξης αυτής στο τεύχος δι¬ 
ακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως: 31/12/2010. 

3. Αποστολή περίληψης της διακήρυξης για δημοσί¬ 
ευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 28/12/2010. 

4. ΑΔΑ: 4ΙΙΩ46906Η-Η. 

Ιωάννινα, 23 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ 
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«ΔΙΟΚΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Αριθμ. 3188 

Το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Καρύστου, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 12/04.10.10 (Θέμα 8°) απόφαση του Δ.Σ. 
του Νοσοκομείου, προκηρύσσει Δημόσιο ανοιχτό δια¬ 
γωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή 
για την προμήθεια αντιδραστηρίων και αναλωσίμων 
ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό, προϋ- 
πολογισθείσας δαπάνης 120.000,00 ευρώ, συμπεριλαμ¬ 
βανομένου ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 8 η Φεβρουάριου 
2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στο Γραφείο Προμηθει¬ 
ών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 7 Φε¬ 
βρουάριου 2011 και ώρα 13:30. 

Περισσότερες πληροφορίες και διακηρύξεις δίνονται 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22243-50125 
(Αρμόδιος: Δημήτρης Παπαγεωργίου). 

Κάρυστος, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΡΥΚΑΣ 

-♦- 

(23) 

«ΔΙΟΚΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
Αριθμ. 3194 

Το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Καρύστου, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 12/04.10.10 (θέμα 10°) απόφαση του Δ.Σ. 
του Νοσοκομείου, προκηρύσσει Δημόσιο ανοιχτό δι¬ 
αγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη 
τιμή για την προμήθεια υγειονομικού υλικού διάφορου, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 100.000,00 ευρώ, συμπε¬ 
ριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 10 η Φεβρουάριου 
2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 9 Φε¬ 
βρουάριου 2011 και ώρα 13:30. 

Περισσότερες πληροφορίες και διακηρύξεις δίνονται 
από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, όλες τις 


εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 22243-50125 
(Αρμόδιος: Δημήτρης Παπαγεωργίου). 

Κάρυστος, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ 

-♦- 

(24) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» 

Αριθμ. 36252 
Αριθμ. Διακ. 59/2010 

Το Γ ενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» προ¬ 
κηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό με γραπτές 
σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Αντι¬ 
δραστήρια Αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό», προϋπο- 
λογιζόμενης δαπάνης 898.500,00€ με Φ.Π.Α. και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 22/03/2011 ημέρα Τρί¬ 
τη και ώρα 10:00 π.μ. στο Γ ραφείο Προμηθειών του Γ ενικού 
Νοσοκομείου Βόλου ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την προη¬ 
γούμενη εργάσιμη μέρα της ημερομηνίας διενέργειας 
του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι και 21/03/2011 ώρα 14:00 μ.μ. 
στη Γραμματεία του Νοσοκομείου. 

Τα τεύχη των διακηρύξεων θα διατίθενται από το Γ ρα¬ 
φείο Προμηθειών από 22/01/2011 του Γενικού Νοσοκο¬ 
μείου Βόλου, έναντι απόδειξης, με την καταβολή ποσού 
30,00€ ή ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα της 5 ης Υ.Π.Ε. 
Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδας νννννν.άγροΙΙίθεεαΙν.ρΓ 
(προμήθειες). 

Η περίληψη της ανωτέρω διακήρυξης απαιτεί δημοσί¬ 
ευση στην Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 31/12/2010. 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να απευθύνονται στο Γ ραφείο Προμηθειών 
του Γ ενικού Νοσοκομείου Βόλου τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από 12:00 έως 14:00. 

Βόλος, 27 Δεκεμβρίου 2010 

Ο Διοικητής 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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